NOTES: 


GEOID: SAVD 
DATUM:ARAMCO 
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E: 327130.42 
N: 2972492.80 
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X46 - X42 
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E: 280710.80 


E: 269684.00 N: 2964671.83 


N: 2964382.61 


X42 
ALS KP169+729 


E: 221015.32 
N: 2957237.49 
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